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セットアップガイド 

HDPA - UT シリーブ 


このたびは、 「 HDPA - UT シ ij - ス似下、本製品と呼びます)をお買 
い上げいただき、誠にありびとラございます。 

ご使用の前に[本紙]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願 
いします。 


〇フォーマット済みのため、そのまま使用できまず 

本製品はフォーマット済み （1 パーティション、 NTFS ファイルシステム）のため、 Windows 環境ではフォーマットずる必要はなく、そのままで 
お使いいただけまず。パーティションを分ける 、 Mac OS で使用ずるなど再フォーマットずる場合は、「画面で見るマニュアル」 X をご覧ください。 

※「画面で見るマニュアル」については、本紙裏面をご覧ください。 



Mac OS で使用ずる場さ 


フ牙ーマットが必要でず。 

陋 面で見る マニュアル】 をご覧になり 、 Mac OS おすでフォー マット 
しで < ださい。 


巧0かず場さ 

X ここではパソ]ン起動がこ本製品を取り外す場合の手順を説明します。 


Time Machine 機能画面が表示された場合のごま意 

本製品をパソコンに接続した際、 Mac 日 S の仕様で、 Time 
Machine 機能の画面が表示されることがありま 1 ■■。[ミ肖去]を 
クリックずると、本製品のフォーマットが始まりまず> 誤ってデー 
夕をミ肖去しないよラご'ま意ください。 

〇 《Time Machine 機能につい T ： は、 Apple 社ホームぺージをご確認 
ください。 

本製品を使用中にデータが消失した場合でわ、データの保証 
は一切いたしかねま果故障や万一に備えて定期的にバックア 
ップをお取りください。 

巧認ずる 

アイコンの追加を確認しまず。 

右のよラに、ノ\ー ドディスクのア 
イコンが追加されていれば、本製 
品を使用できまず。 

※本製品の名前は、フォーマット時に任 
意に入力したものになりまず。 



〇本製品のアイコンをごみ箱に捨てます。 

※本製品の名前は、フォーマツト時に任意に入力したものになり 
まず。 



※[ファイル] メニューの [ " XXX "を取り外ず]をクリックして 
取り外ずこともできまず。（ XXX はフォーマツト時に設定した 
名前でず。） 


0本製品を取り外します。 

〇ケーブルはコネクターを持って} ちきまず 

ケースレを抜くときは、ケースレ部分を引っ張らす、〕ネクター 
を持っで抜いでください。 



Windows で使用する場さ 


巧認ずる 


コンピユーター（コンピユータ、マイコンピユータ） 
アイコンの追加を確認しまず。 

下のよラに、ノ\ー ドディスクのアイコンが追加さ 
れていれば、本製品を使用できまず。 
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▲Windows XP の場合 

©本製品のアイコンが分からない場合 

いったん、右の【取り外ず場合】を実行し、ミ肖えたアイコンが本製 
品のアイコンとなりま丈 

©本製品のアイコンが表示されない場合 
【こんなときには？】の体製品のアイコンがない」をご覧くださし、。 


グ -TTT — . グ ツノ乂 

の APPs 


便利-快適アプリ 


本製品をより便利に快適に使えるアプリケーションソフトウェア 
「1日. APPs (アイオーアップス）」をご用意しておりまず。 

」ソフトウェアを使用しなくでち本製品は使用でさます。 

ソフトウェアを使用しなくでも、本製品へのデータのコピーはお 
こなえます。ソフトウェアは用途に応じで必要な場含のみお使い 
ください。 

」ソフトウェアはダウン□—ドしでお使いください。 

各ソフトウェアのご説明やダウン□ードは、じ(下の URL にアクセ 
スしまず。 

http://www.iodata.jp/support/product/hdpa-ut/ 

画面の指示に従ってソフトウェアをダウン□-ドし、辭凍します。 
インス!-ールおよび使用ちまについでは、上記サイトの『画面で見 
るマこュアル』をご覧ください。 


ソフトウェアは、 

「1日. APPs 」 からも 
ダウン□ードできまず， 


http : //WWW. iodata.Jp/ 

齊な Web サイト内で [ I 0 APPS ] と検索 
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X ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。 


リムーバフ''ルツールで取り外す場含 


〇画面右下のタスクトレイのリムーバブルツール 
をクリックし、本製品の表示をクリックしまず。 

魚デバイスとブリシターを目 


: HDPA-UT の取り出し 


@ク11ツク 


のク I J ツク 

(画面例 : Windows 7) 


リムーバブルツールは OS によ 
り異なります。 


►Windows Vista 
I Windows XP : 


f 


リムーノ \ブルツールが表示されていなし、場合 

[ ② クリッ^ 




②クリック かをマイス". 


@ メッセージを確認しまず。 


〇八ードウエアの取りかし A X 

■USB ス容星記情装置 I はコンピューターから安をに取 
0かすことがでさます， 


(画面例 : Windows 7) 

表示は OS により異なります 

参 Windows 7/ XP の場合 ： [ X ] をクリックします。 

参 Windows Vis ねの場合： [0 K ] ボタンをクリックしまを 

0本製品を取り外しまず。 

〇ケーブルはコネクターを持って} ちきまず 

ケースレを抜くときは、ケースレ部分を引っ張らずコネクター 
を持っで巧いでください。 


ンボタンで取り外す場台 


ソフトウェアのインス!ルが必要です， 

「必ずお読みください J の【フアンクシヨンボタンを使ラためのソフト 
ウェアのインストール】を参照 



フアンクシヨンボタンを 
長押し (2 秒 W 上） 


画面は約已秒で自動的に 
消えまず， 


画面は実際のちのと異なる場合がありまず。 


® 本製品を取り外しまず， 









































































































—夕をコピーしてみよ 5 _ ネリ級者向け 


〇データの保を場所を開きまず。 

dH 写真データがピクチャまたはマイピクチャ 
( MyPictures ) に保存されている場合 


(画面例: Windows 7) 


<1^ 


コピーしたいデータがドキュメント（マイドキュ 
メント）に保存されている場合 



Windows XP の場合 

スタートボタン^7イピクチヤの順にク IJ ックし、開きます。 


写真データの保を場所び不明な場合 

カメラに添付のソフトウェアを使用しで写真データをパソコンに保 
ちされでいる場合、各ソフトウェアにより保ち場所び異なることび 
あります。 

各ソフトメーカーに写真データの保管場所についでご確認ください。 



データの保を場所び不明な場合 

ご使用のソフトメーカーにファイルの保管場所等についでご確認く 
ださい。 


@データをコピーしまず。 

コピーずるデータを選がして、右クリックし、メニューから[コピー]をクリックしまず。 




'内' 


■て:^クト^プ I 

\L hP; ン 


巧 

3ンビューター 


ビ クチライブラ y 

M* 了 Ti ぷ< が 
4 7イピ7す 


① コピーするデータを 
ちク IJ ツク 


複数のデータを還択したい場台 

[Ctrl] キーを押しなびら選択するデータを順にク IJ ックします。 
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© 本製品を開きまず。 

コンピューター（マイコンピュータ）から本製品を選択し、開きまず。 





本製品のアイコンが'不明な場合 

上記【接続を確認する】をご覧ください。 





〇 データを貼り付けまず。 

開いたウインドウ内で右クリックし、[貼り付け]をクリックしまず。 


①ろクリック 


@ク1|ツク 


ドラッグ&ド□ップでコピーする場合 


ピクチヤ等の〕ピーしたいデータび保ちされでいるフォルダ体製品な外のドライブ)と、本製品のウインド 
ウを両方開き、画面上で並べます。〕ピーしたいデータをドラッヴ&ド□ップします。 

※本製品内のフォルダから本製品内のフォルダへデータをコピーする場合は、ドラッヴ&ド□ップでコピー 
しないでください。その場合、左記の手順に従ってデータをコピーし、貼り付けでください。 


t .' 


h 固 I 



う上書きコピーします。 

づデータは〕ピーされません。 


コピー先フォルダに同じさ前のファイルびある場合(上書きコピーする場合) 


] ピー先フォルダに同じ名前のファイルびある場合、ウィンドウび表示され、動作を選択します。 

▼Windows 7、 Vis ねの場合 
移動しで置換 ぅ上書きコピーします， 

移動しない づデータはコピーされません。 

移動するび両ちのづ自動でファイル名を変更し、 

ファイルを保持するデータをコピーします。 
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▼Windows XP、 2000の場合 
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こんなとをには P 

「つ- 1 

!• 本製品のアイコンびない 

な下の点をご確認ください。 

- US 巨クーブルの接続を確認しでください。 

-接続する USB ポートを変えでみでください。ノ\ブに接続しでいる場合は、 
パソコンの US 巨ポートに直接、接続しなおしでください。 

- [] ンピュ-夕—]([7イ]ンピュ-夕])の旗示]イ最新の情報に更新]を 
ク IJ ックしでください。 

- Mac 専用フォーマットを巧なった場合、 Windows 上でアイ〕ンび表示さ 
れません。 Windows でお使いになる場合は、フォーマットし直す必要び 
あります。フォーマットちまにっいでは、画面で見るマニュアルをご覧 
ください。 

※フォーマットを巧なラと、保ちされたデータは全で消去されます。 

※画面で見るマニュアルは「画面で見るマニュアルについで」を参照。 


• Windows 7、 Vis ねでユーザーアカウント制御の画面 
が'表示された 


[はい]([続衍)ボタンをク IJ ツクしでください。 


r > 


「取り外しできません」のメツじージび表示された場を 


使用しでいるソフトウェアを全で終3しでから、取り外しを巧ってくださ 
い。それでも同じメッじージび表示された場合は、パソコンの電源を切っで 
から本製品を取り外しでください。 


を J 画面で見る7ニュアルについで 


基本操作や再フオーマット手順、 Q 这 A 等について詳しく 
は、画面で見るマニュアルをご覧ください。 

夕の URL のサポートライブラリにある[画面で見るマニュ 
アル]をクリックしまず。 

http://www.iodata.jp/support/product/hdpa-ut/ 

v _ J 


使用上のごを意 

参スタンバイ、休止、スリーブサスペンド、レジュームなどのノ t ソコンの省電力機 
能はご利用いただけない場合がありまず。 

参ご使用のパソコンにより、本製品の電源連動機能に対応できない場合があり 
まず> 

参本製品にソフトウェアをインス! -- ルしなしでくださし、。日 S 起動時に実行され 
るプ□グラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア(ワープ□ソフ 
卜、グームソフトなど)が正常にネ拥できない場合があります 

参本製品接続時、他の USB 機器を使ラ場合に'ま意してください。 

•本製品の転送速度が遅くなることがありまず， 

•本製品を USB 八ブに接続しても使えないことがありますその場合 
は、ノ \°ソコンの US 巨ポートに直接、接続してください。 

参 FAT 32 ファイルシステムにてフォーマットした場合、 Windows と Mac 日 S でデ 
-夕を共有ずることができますフォーマットは、添付の Windows 専用ダウン □ 
-ドソフト「1-日 DATAy \- ドみスクフオーマッタ」で、行いまず詳しくは画面で 
見るマニュアルをご覧ください。 


1^フオーマットする場台 

画面で見るマニュアル内[再フオーマツトする場合]をご覧くださし、。 


デジタルライフの養を拡げる 

I 夏アす•スー•データ機器 

本社サポートセンター：干 920-8513 石川県金沢市桜田町 2 T 目84番地 
ホームページ： http :// www . iodata . jp / support / 
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